BRINKEN 



Nr. 7 Klasse - 

8 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Q ate Brinken 


nr 7 * 






Ei»ri970 Kristengård, Kristian 
Takst kr. 8<P 00 Areal tomt 66bm\ 
Bruk Bolig 


bygninger 


rn' 




Oppfart tidligst 


senest 


omkring 




Siste brann Tidligere branner 






ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 




Plantype Vinkelhus 








Hovedmål 




Etasjer 2 




Grunnmur Pusset steril, hel 

Vegger Tømmer, liggende faspanel 


Kjeller 




Tak Valmtak, skifer 




Under hele 


huset 



Eksterier Tvpost 

under 



i grupper, Horisontalbånd mellom etas j 

et 



1, et, vinduer. Stående brystningspanel i 1* 
Flat profilert „ vindu somr amming nu overbord , pa konsoller 



FelteE m # utskårne profiler under vinduer i 
Interiør arbeider. 

Gardsplass, Grus, heller» trang 

Uthus To et. va lm tak, ubebodd, bra. 



et* Løvsag- 



Ombygging 



Tagninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 
Positive 



Vedlikeholdstilstand 



B 



Antikvarisk tilstand B ~ C 

Arkitekturvurdeiing B 

Miljøvurdering B 

Prioritering 



- 



D «to 10.5.1975 

Sign J.T. 



Brinken 



nr. 



Eldre bilder 



Foto 



Utta råtur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidig» plener 



ANTIKVARISK DPfil^TF R CHR TRCINDHF 1 M 
An 1 Inf nnlOn nCUOI C n r Url l nunilnLim 






Bebvqqe Ise 


Gate Brinken 
Betegnelse 


nr. 8 






Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Rygh Olga 

27 000 Area» tomt 2 92 m *, 
Bolig 


bygninger 


m 3 




Oppfart 


tidligst 


senest 




omkring 


KJEMI 

Siste brann Tidligere branner 






Sjfnm 


Byggherre 
Arkitekt 






Oppr bruk 




Plantype 










Hovedmål 






Etasjer 2 




Grunnmur 
Vegger 

Tak 


Pusset mur, hel* 
Tømmer, liggende fas 

Valmtak, skifer 


panel. 


! Kjeller 

Under 


hele huset 



Eksteriør Symmetrisk fasade m* T-post- vinduer* Horisontalbånd 

m* løvsagarbeider i etas jeskilller. Flat profilert vindus- 
omramniing m. bverbord på konsoller. 



Interiør 

Gardsplass, Grus, heller, trang. 

Uthus En og to et. pult tak, bra» 

Ombygging 

1889 28.8. Bebyggelse anm. 



Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitektur vurdering 
Miljøvurdering 



A-B 

C 
C 
B 



Prioritering 



Dato 10.5. 1975 

Sign J.T. 

■— 



Gat© Brinken 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kutt ur- personalhistorie 



Reguleringsplan 






Til Nndsr 






for bevaring? 






Fremtidige plener 



